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Drudcsacfae 


Nr. 1951 


Mündlidier Beridit 

des Ausschusses für Geschäftsordnung und Immunität 

(3. Ausschuß) 


betr. Aufhebung der Immunität des Abgeordneten 
Strauß gemäß Schreiben des Bundesministers 
der Justiz vom 17. Januar 1951. 


Beriditerstatter: 

Abgeordneter Dr. Mende 

Antrag des Ausschusses: 

Der Bundestag wolle beschließen, 

die Aufhebung der Immunität des Abgeordneten Strauß abzulehnen. 
Bonn, den 19. Februar 1951 


Der Ausschuß für Geschäftsordnung 
und Immunität 

Ritzel Dr. Mende 

Vorsitzender Berichterstatter 
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